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Ing. JOHANN 


HANUSCH 


Direktor des Schwefelbades in Swoszowice 


ist am 17. September 1944 im Alter 65 Jahre gestorben. 


Die Beerdigung findet am 19. September 1944 um 3 Uhr in Swoszowice statt. 
Ehefrau. 
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